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Selamı var Boğalu'nun 


Yazan: Ahmet Günaydın - 8 Nisan 2024 


Her ne kadar bizim oralarda “korkma zemherinin gışından, kork abrulun beşinden, öküzü 


ayuru eşinden” deseler de bu yıl bıldıra göre havalar bek bi ılıman geçti. 
Iki günlük memleket ziyareti için geldiğim baba ocağım Guşuf'tan atalarımdan kalma 
buruk hikayesi olan Gelemiç köyünü ve Boğalunun eteklerindeki köyleri ziyaret etmek 


nasip oldu. 


Mübarek Iramazan ayının son günlerinde muhteşem manzarasına tanıklık etmenin hazzını 


yaşadım başı dumanlı dağların, karlarla kaplı yaylanın. 


Boğalu bizim oralarda hayat demekti aldığımız nefes, içtiğimiz su, yediğimiz ekmekti. 


Boğalu bizim oralarda hürmet demekti ve bu hürmet tek mezerin orda başlar Çal Babada 
biterdi. 


Boğalu bizim oralarda hasret demekti,sırtını döndüğünde gönlüne düşen hüzün, kapının 
ardında başlayan gurbetti. 
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Boğalu bizim oralarda yaşamın ta kendisiydi ve onsuz bir hayat hiçten ibaretti. 


Boğalu bizim oralarda Ramazan, Kurban, Hıdrellez vel hasılı kelam bayram demekti ve bu 


yüzlerce yıldır süregelen bir gelenekti. 


Boğalu bizim oralarda selam demekti taa içten gelen ve gönülden gönüle yol olup giden. 


Yazının başında belirttiğim üzre üç günlük dünyada iki günlüğüne memlekete geldim 
anamla oruç açmaya babamdan kalma ata ocağında. 


Bunu babamı kaybettikten sonra her yıl yapmamı nasip eden Cenabı Allah'a hamdolsun. 


Ve bizim oralarda Boğalu babadan kalma miras demekti, ana sütü ap akça, tertemiz. 


Vakit ikindiye yaklaştı ve bir durgunluk çöktü Sakarat Dağının zirvesine hafif bir yel esti 
Cami depesinden elekçi deresine. 


Yol oldu örüsgar Fayiğin değirmenden suyun arklarına karışıp Ali Ağanın değirmende 
ortaya çıktı ve usulca fısıldadı kulağıma 


“Selamı var Boğalunun ” diye. 


Ve aleyküm selam selamın başım, gözüm üstüne. 


SELAMI VAR BOĞALUNUN 


Başı dumanlı dağların 
Kekik kokulu yaylamın 
Ilgıt esen rüzgarların 
Habercisi son baharın 
Selamı var Boğalunun. 


Son demleridir obanın 
Yeni gararmış sobanın 
Heybe omzunda çobanın 
Göç yolunda toz, dumanın 


Selamı var Boğalunun . 


Suyu soğuk Göspunarın 
Yanık sesinden kavalın 
Koyun, kuzunun, davarın 
Doyum olmaz manzaranın 


Selamı var Boğalunun. 


Geri gelmez zamanların 
Göçüp gitmiş insanların 
Gönlümde yatan dağların 
Gözümde tüten yaylanın 


Selamı var Boğalunun. 
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Hakkı BİÇER 
04/04/2024 


Gelemiç 
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Yorum Ekle 


https://tasova.gen.tr/selami-var-bogalunun/ 8/10 


21.04.2024 17:13 Selamı var Boğalu'nun | Taşova Gazetesi 


Ahmet Günaydın 
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